artysta Scen polskich 


przeżywszy lat 70, zmarł tragiczną Smiercią dnia 19 września 1934 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę dnia 22 b. m. o godz. 3' po południu, na który-to smutny 
obrzęd zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych 


Związek Artystów Scen Polskich. 


A ONUFREGO FIUT A Oruvarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 


w Krakowie, ul, Grzegórzecka L. 7, — Tel. Nr. 141-05 i 102-48, 


